جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





0 ز المدرسة : 007 قم الصفحة من 1 إلى 1 

المديريهة : الكرخ الأولى 2 0 0 
المدرسة : مدرسة بغداد للفنون الموسيقية و التعبيرية 

الفرع : إحيا ؛' 

لفرع : إحيائي الدور الأول 2020/9 














0 0 | 6 | ابو الحسن محمد عبديصغ | 91 | 90 | 91 | 86 | 94 | صفر |[ | معد‎ | 102041007001 | 1٠ 


2 | 102041007002 | مؤيد نوار مؤيد صالج || 65 | 74 | 67 | 56 | 61 | 62 | ]| نجع | 385 | 64.17 _ 
3 | 102041007003 | محمد عمار صالحج رشيد_| 1 |[ 42 | 62 | 816 | 18 | 25 | 31 | | معد | 0 | 0 ( 
4 | 102042007001 || ايلاف علي حسين حكاش__ 1_1 | صفر_ | 93 | صفر | صفر | 50 | صفر | | مع | 0 | 0 | 
_ 5 | 102042007002 _| ايلاف ليث عبد القادر رشيد__ | 76 | 93 | 74 | 61 | 50 | 66 | | نجع | 420 | 70 | 
_ 6 | 102042007003 | بلسم احمدنعيمكريم || 76 | 94 | 87 | 74 | 74 | 91 | | نجع | 496 | 82.67 
7 | 102042007004 _| زينب عبد لله خف حسن_____ | 68 | 97 | 94 | 84 | 87 | 75 | | نجع | 505 | 84.17 
8 | 102042007005 | فيروز سلام محمودحميد ___| 79_ | 95 | صفر | صفر | صفر | 72 | | معيد | 0 | 0 | 


وك 62-0 يي كك ISI TDL‏ 
1ن الت ا ا ا ا 0 ا 





لمشاركون_ | التاجحون اراسيون - | _اشسبة امنوية 





مدير المركز 


